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Sa légende de bateau-fantome englouti le soir de sa premiere croisiere

vient d'étre authentifiee par I'electronique : I'epave du Titanic qui sombra
le 14 avril 1912, heurte par un iceberg, a 300 km de Terre-Neuve, avait deja
eté localisee dans son abime de 4 000 metres grace a une expedition
franco-americaine en septembre dernier. Une camera et un appareil
photo avaient retransmis a la surface quelques images de la necropole
sous-marine. Aujourd’hui, transportes par le navire U.s. Atlantis Il, puis
embarques sur un sous-marin de poche, I'Alvin, trois hommes, prome-
neurs de I'impossible, se sont poses sur la coque plantée dans la vase.
L'Alvin est une sorte de fer a repasser de 7,60 m de long qui dispose d'une
autonomie de 72 heures. Pendant douze jours, ses deux pilotes et le
professeur americain Ballard ont répeteé la manceuvre d'appontage sur le
Titanic et ont envoyé un robot-reporter-photographe I'explorer. Jason
Junior, le robot, a ainsi balaye l'interieur du paquebot naufrage ou aucune
trace humaine ne subsiste, effacee par la lente usure des profondeurs.

REVOILA
LE TITANIG!

Abordd'un
sous-marin de poche,
trois scuennfubues américains
tentent par 4 000

metres de fond de percer

les secrets du géant
foudroyé.
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VASE, LES HUBLOTS SONT <
TOUJOURS INTACTS

Surls coqued
demi-enfouie dans s vase et que des
stalactites de roulle .
semblent maintenit prisonnieére, on s
apercoitun hublot (4 droite).
Les courants en ont polile cuivre sans
casserlo verre, Enmedaillon:

8U Sous-marin ¢ S
depoche Alvin.





